WicipediA 

Iaith Arwyddion yr Eidal 


Iaith arwyddion a ddefnyddir yn yr Eidal yw Iaith 
Arwyddion yr Eidal (Eidaleg: Lingua dei Segni Italiana 

neu LIS). Rhyw 80,000 i 395,000 o bobl fyddar sy'n 
defnyddio'r iaithJ 1 ' 

Cyfeiriadau 

1. EUD: Italy (http://www.eud.eu/ltaly-i-187.html) 
Archifwyd (https://web.archive.org/web/20110720 
161121/http://www.eud.eu/ltaly-i-187.html) 2011- 
07-20 yn y Peiriant Wayback. 


laith Arwyddion yr Eidal 

Lingua dei Segni Italiana (LIS) 

Arwyddwyd yn 

Yr Eidal 

Cyfanswm 

arwyddwyr 

80,000 - 395,000 

Teulu ieithyddol 

laith Arwyddion Ffrainc 


■ laith Arwyddion yr 

Eidal 

Codau ieithoedd 

ISO 639-1 

Dim 

ISO 639-2 

sgn 

ISO 639-3 

ise 

Wylfa leithoedd 

- 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=laith_Arwyddion_yr_Eidal&oldid=8780758" 
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